Vỏ tủ điện 
Sản phẩm vỏ tủ điện tại Delta Hà Nội được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao. Đảm bảo về chất 
lượng và độ an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. 


Mô tả sản phẩm: 

Vỏ tủ điện là một bộ phận không thể thiếu trong các công trình như trạm điện, nhà máy, tòa nhà, bệnh 
viện,... giúp vận hành hệ thống dễ dàng, bảo quản thiết bị và đảm bảo an toàn cho người vận hành và hệ 
thống điện. 





Thông số kỹ thuật sản phẩm: 
Dưới đây là một số thông số kỹ thuật của các sản phẩm vỏ tủ điện do Delta Hà Nội cung cấp: 


Kích thước: 2000x1200x500, 1800x800x600, 1500x800x400, 1200x800x300, 1000x700x300, 
700x500x200, vỏ tủ điện 400x600x200,vỏ tủ điện 400x600x250, vỏ tủ điện 200x300, vỏ tủ điện 
600x400x250... 


Chất liệu: Thép CT3, tôn tole, inox 304 
Độ dày của vỏ tủ từ 1.0mm ~ 2.0mm 


- __ Đột dập trên nền máy CNC 
- __ Cắt, chấn định hình, làm sạch các mối hàn 


Tẩy rửa loại bỏ tạp chất, sấy khô 
Sơn tĩnh điện trong nhà và ngoài trời, màu sắc theo yêu cầu như ghi sần, ghi sáng, cam, trắng 
sữa... 


Các loại vỏ tủ điện thông dụng: 


Vỏ tủ điện được sử dụng trong các công trình dân dụng, công trình công nghiệp phổ biến như: 


Vỏ tủ điện trong nhà 
Vỏ tủ điện ngoài trời 
Vỏ tủ điện công nghiệp 
Vỏ tủ điện phân phối 
Vỏ tủ điện tổng MBS 
Tủ điện phân phối DB 
Tủ điện công tơ 

Tủ chiếu sáng 

Tủ bù công suất...v.v 


>> Xem tất cả sản phẩm vỏ tủ điện tại đây! 


Liên hệ đặt hàng: 
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN DELTA HÀ NỘI 


Trụ Sở: Huyền Kỳ, tổ dân phố số 7, phường Phú Lãm,quận Hà Đông, Tp Hà Nội 


HOTLINE: 0986.122.389 - 09677.468.55 

Email: kd.codiendelta@gmail.com 

Facebook: https://fb.com/sanxuatthangmangcap.votudien.tucuuhoa.taihanoi 
Twitter: https://twitter.com/delta_hanoi 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/deltahanoi/ 


Pinterest: https://www.pinterest.com/deltahanoi 


